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LAUTSPRECHER 



LAUTSPRECHER FÜR TASCHEN- UND KOFFEREMPFÄNGER 
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12 

ARZ 391 

0 100 

16 

ARZ 387 

0 100 
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5 
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8 
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25 
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4 
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125x80 

8 

ARZ 388 

125x80 

16 
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TIEFTON - LAUTSPRECHER 



400 - 560 
400 - 560 
400 - 560 

360 - 530 
360 - 530 
360 - 530 
360 - 530 

350 - 500 
480 - 700 
350 - 500 
350 - 500 
350 - 500 
350 - 500 
350 - 500 

120 - 180 
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120 - 180 
140 - 200 

120 - 180 
120 - 180 
120 - 180 
120 - 180 

160 - 270 
160 - 270 
160 - 270 



350 - 5.000 85 

350 - 5.000 84 

350 - 5.000 83 

350 - 4.500 83 

350 - 5.000+ 85 

480 - 4,500 84 

350 - 6.000 86 

350 - 6.000 85 

350 - 6.000 85 

350 - 5.000+ 84 


120 - 7.000 87 

120 - 7.000 86 

120 - 7.000 85 

120 - 7.000 85 

140-12.000 90 

120 - 8.000 91 

120 - 8.000 91 

120 - 8.000 90 
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160 - 8.000 84 


PERMAG-A • 
PERMAG-A • 
PERMAG-A 
PERMAG-A 

PERMAG-AOK 

PERMAG-AOK 

PERMAG-AOK 
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33 

gl 

10* 

< 60 

50 - 3.500 

85 

FERRIT 
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0,66 

ARZ 368 

33 

EI 

10* 

< 60 

50 - 3.500 

85 
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0,66 

ARZ 669 

34 
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< 28 

20 - 6.000 

87 
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9000 

0,83 

ARZ 668 

34 

■9 

10* 

< 28 

20 - 6.000 

87 

FERRIT 

9000 

0,83 

ARO 835 

35 

10 

15 

30 - 45 

30 - 4.000 

96 

PERMAG-A 

10000 

5,15 

ARO 932 

36 

15 

30 

24 - 36 

22 - 4.000 

98 

PERMAG-A 

13500 

10,20 

ARO 942 

36 

15 

30 

24 - 36 

22 - 4.000 

98 

PERMAG-A 

13500 

10,20 


MITTELTON - LAUTSPRECHER 


700 - 15.000 


HOCHTON - LAUTSPRECHER 



ARV 081 

28 
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28 
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28 

2 

ARV 161 
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1,50 
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30 

1,50 
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31 

5 



1000 - 16.000 

90 
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_ 

1000 - 16.000 

89 

FERMAG-A • 
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1000 - 16.000 

88 
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_ 

1500 - 20.000 
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92 
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_ 
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97 
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_ 

6000 - 16.000 

96 

FERRIT 
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- 

3000 - 18.000 

93 
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13000 
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LAUTSPRECHER FÜR UNVERSALBENUTZUNG 
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ARO 389 

8 

1,50 

3 
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220 
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15.000 

86 

PERMAG-AOK 

7000 

0,18 

e 100 


ARO 388 

8 

1,50 

3 

150 


220 
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- 

15.000 

86 

PERMAG-AOK 

7000 

0,18 

s 100 


ARO 385 

8 

1,50 

3 

150 

- 

220 

150 

- 

15.000 

85 

PERMAG-AOK 

7000 

0,18 

3 100 


ARO 367 

9 

1,50 

3 

150 

- 

220 

150 

- 

15.000 

88 

FERRIT 

10000 

0,34 

3 127 

8 

ARO 461 

10 

2 

3 

90 

- 

140 

90 

- 

12.000 

88 

FERRIT 

10000 

0,36 

s 165 

4 

ARO 589 

11 

3 

4 

80 

_ 

120 

80 

_ 

12.000 

90 

PERMAG-AOK 

7000 

0,23 

a 165 

8 

ARO 588 

11 

3 

4 

80 

_ 

120 

80 

_ 

12.000 

89 

PERMAG-AOK 

7000 

0,23 

«165 

16 

ARO 587 

11 

3 

4 

80 

_ 

120 

80 

- 

12.000 

88 

PERMAG-AOK 

7000 

0,23 

0 165 

4 

ARO 567 

12 

3 

4 

80 

_ 
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80 

- 

12.000 

93 

FERRIT 

10000 

0,39 

e 165 

8 

ARO 568 

12 

3 

4 

80 

_ 
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80 

- 

12.000 

92 

FERRIT 

10000 

0,39 

0 165 

4 
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24 

3 

3 

80 

- 

120 

80 

- 

10.000 

92 

FERRIT 

10000 

0,5 

0 203 

4 

ARO 689 

13 

5 

6 

60 

_ 

90 

60 

_ 

10.000 

92 

PERMAG-AOK 

8500 

0,45 

a203 

8 
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13 

5 
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60 
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90 

60 
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91 

PERMAG-AOK 
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15 
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60 
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90 

60 
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90 
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14 

5 
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60 
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90 

60 
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95 

FERRIT 
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0,84 

0 2O3 

8 
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14 

5 

6 

60 

- 

90 

60 

- 

10.000 

94 

FERRIT 

11000 

0,84 

e270 

4 
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15 

8 

12 

70 

- 
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60 

- 

6.000 

94 
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9000 

4 

125x 80 

4 

ARE 389 

16 

1,50 

3 

160 

_ 
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160 

_ 

15.000 

86 

PERMAG-AOK 

7000 

0,19 

125x 80 

4 

ARE 367 

17 

1,50 

3 

160 

_ 
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160 

— 

15.000 

89 

FERRIT 
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8 
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3 
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160 

- 
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88 
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0,34 
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89 
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16 

ARE 465 

19 

2 

3 
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88 
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32 
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19 

2 

3 
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- 
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- 
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87 

FERRIT 
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0,36 
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4 
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25 

1,50 

2 
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_ 
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130 

_ 

6.000 

87 

PERMAG-AOK 

7000 

0,45 

130x 80 

8 

ARZ 488 

25 

1,50 

2 

130 

_ 
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130 

- 

6.000 

86 

PERMAG-AOK 

7000 

0,45 

180x 80 

25 

ARZ 487 

25 

1,50 

2 
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6.000 

85 

PERMAG-AOK 
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0,45 
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88 
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6 

60 


90 
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_ 
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90 

PERMAG-AOK 

8500 

0,46 
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4 
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23 

5 

6 

60 

— 

90 

60 

_ 

10.000 

93 

FERRIT 

11000 

0,79 

255x160 

8 

ARE 668 

23 

5 

6 

60 

- 

90 

60 

- 

10.000 

92 

FERRIT 

11000 

0,79 

230x 80 

4 

ARZ 689 

26 

2 

3 

95 

_ 

145 

95 

_ 

15.000 

87 

PERMAG-AOK 

7000 

0,28 

280x 80 

4 

ARZ 662 

27 

2 

3 

95 

“ 

145 

95 


15.000 

90 

FERRIT 

11000 

0,45 


BEZEtCHNUNGSSCHLUSSEL: 

Bachschaben von der Zahlenreihe: 

1. Buchstabe „A" - Facheinteilung 

2. Buchstabe „R" - Lautsprecher 

3 Buchstabe „O" - Lautsprecher mit rundem Korb 
„E" - Lautsprecher mit ovalem Korb 
„Z“ - Lautsprecher - Sonderausführung 
„V" - Hochtonlautsprecher 
,T" - Druckkammerlautspreoher 


1. Zahl - Aussenmass in mm 

2. Zahl - Magnetsysteme - 1 

3, 4 
6 

7 

8, 9 


3. Zahl - Typbezeichnung 


= PERMAG-I 
= PERMAG-A 
= FERRIT ORIENT. 

= für Flachlautsprecher 
= PERMAG-AOK streuarme 
Ausführung 


Bemerkungen: 

„*■ Maximale Leistungsspitze der Niederresonanzlautsprecher. 
,-f“ Im Gehäuse gemessen bei 2 - 3 kHz Frequenzanhebung. 
Streuarme Ausführung mit Magnet PERMAG-A. 





























































































































































































































































































































































































































